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നമ്പർ 


PART III 


Irrigation Department 


TENDER NOTICES 


( 1 ) 


Last date and time of submission of tender 
31-8- 2011, 4 p. m . 

Opening date and time of tenders — 31 -8 - 2011 , 
4 . 30 p . m . 

Period of completion — 3 months. 


[No. 3/2011-12 /SE/MECH / IRRGN .] 
No. D1-23 /SE /2011 . 

23rd July 2011. 


OTHER CONDITIONS 


The Superintending Engineer (Mechanical), Irrigation 
Department, 5th Floor, Civil Station , Kakkanadu , Ernakulam 
for and on behalf of the Governor of Kerala invites sealed 
tenders in prescribed form for the following work from 
A /B Class contractors or Government undertakings having 
previous experience in the similar field . 

Name of work — Malabar Package — Revamping of 
Lift Irrigation Scheme — Improvements to Karuvottuchira 
SWE /Drainage Scheme in Cheruvannur Grama Panchayath . 

P. A . C . — 24 ,89,010. 
E .M . D . — 50 ,000. 
Cost of tender form — 3 ,800 + S . T . 

Sale of tender forms — From this office on all 
working days between 11 a . m . and 1 p. m . from 27 -8 - 2011 
to 31 - 8 - 2011 . 


1 . Experience Certificates in the execution of similar 

works should be accompanied with the 

application for tender forms. 
2. All existing conditions related to tenders of 

Irrigation Department will be applicable for this 

tender also . 
3. Tenders received after the stipulated time will not 

be accepted . 
4 . If tender documents are required by post 75 

extra in addition to cost of tender forms should 

be enclosed for postal charges . 
5 . Other details regarding this tender will be 

obtained from this office on all working days 
from 19 -8 -2011 to 31 -8 - 2011 . 


23rd AUG. 2011) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


370 


- ( 2 ) 


( No . 4/2011 -12/ SE / MECH /IRRGN .) 


6 . If the date of tender happens to be a holiday 

due to any reason , the tender will be conducted 

on the next working day. 
7 . Preliminary agreement should be on Stamp Paper 

worth 100 is to be enclosed along with the 

tender documents . 
8 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender without assigning any reason . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ജലസേചന വകുപ്പ്, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടിഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ 
മുൻപരിചയമുള്ള എ / ബി ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

പവൃ ത്തി യുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
മലബാർ പാക്കേജ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി - ചെറുവത്തൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരുവോട്ടുചിറ എസ്. ഡബ്ല . ഇ ./ ഡ്രയിനേജ് 
പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം- 24,89, 010. 

നിരതദ്രവ്യം - 50, 000. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 3,800 + വിൽപ്പന 
നികുതി. 

- ദർഘാസ് പ മാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം), ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
27 - 8 - 2011 മുതൽ 31 - 8 -2011 വരെ പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ 
രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും - 31- 8- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
31- 8- 2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 
പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി - 3 മാസം. 

മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 


No . D1-18 /SE /2011. 

23rd July 2011 . 
- The Superintending Engineer ( Mechanical), Irrigation 
Department, 5th Floor, Civil Station, Kakkanadu, Ernakulam 
for and on behalf of the Governor of Kerala invites sealed 
tenders in prescribed form for the following work from 
A / B Class contractors or Government undertakings having 
previous experience in the similar field . 

| Name of work - Malabar Package - Revamping of 
Lift Irrigation Scheme — Improvements to Cherandathuchira 
Lift Irrigation Scheme in Maniyoor Grama Panchayath . 

P . A . C . - 23,77,327 . 
- E . M. D . - 50,000 . 

Cost of tender form - 3,600 + S. T . 

Sale of tender forms — From this office on all 
- working days between 11 a. m . and 1 p . m . from 27-8 - 2011 
to 31 - 8 - 2011. 


Last date and time of submission of tender 
31- 8- 2011, 4 p . m . 

- Opening date and time of tenders - 31 - 8 - 2011 , 
4.30 p . m . 
Period of completion - 3 months. 

OTHER CONDITIONS 


1. Experience Certificates in the execution of similar 

works should be accompanied with the 
application for tender forms. 


1. ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

സമാന പ്രവർത്തി ക ളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന 

സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജല വിഭവ വകു പ്പിൽ 
- നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 

ബാധകമാണ്. 
3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ 
പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 75 കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
5. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 19 - 8 - 2011 മുതൽ 31 - 8- 2011 വരെ 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ ദ ർ ഘാസ് ദിവസം 
അ വ ധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് നടത്തുന്നതാണ്. 
7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 

| പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
8 . യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 
- ന്ന തിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


2. All existing conditions related to tenders of 

Irrigation Department will be applicable for this 

tender also . 
3. Tenders received after the stipulated time will not 

be accepted. 
4. If tender documents are required by post 75 

extra in addition to cost of tender forms should 

be enclosed for postal charges. 
5 . Other details regarding this tender will be 

obtained from this office on all working days 

from 19 -8 - 2011 to 31 - 8- 2011 . 
6 . If the date of tender happens to be a holiday 

due to any reason , the tender will be conducted 

on the next working day . 
7. Preliminary agreement should be on Stamp Paper 
- worth 100 is to be enclosed along with the 

tender documents . 
8. The undersigned reserves the right to reject any 

tender without assigning any reason . 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . 1/ 97. 


- 2011 ജൂ 


ലൈ 25. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ജലസേചന വകുപ്പ്, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടിഇത്തരം പ്രവൃത്തിയിൽ 
മുൻപരിചയമുള്ള എ / ബി ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
മലബാർ പാക്കേജ്-ലിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി-മണിയൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെരണ്ടത്തു ചിറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം- 23,77,327 . 


നിരതദ്രവ്യം - 


50 ,000 . 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - 3, 600 + വിൽപ്പന 
നികുതി. 

- ദർഘാസ് പ മാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം), ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
27 - 8 - 2011 മുതൽ 31 - 8 -2011 വരെ പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ 
രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 31- 8- 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കു വേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തി 
കളുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലൂടെയും 
നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 3.30 - ന് 
എക് സി ക ട്ടീവ് എ ബി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര 
പ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാ റു കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരു 
ന്നാൽ അതി ന ടുത്ത പവ്യ ത്തി ദിവസം ദർഘാ സുകൾ 
പരി ഗ ണിക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസിന്റെ കാലാ വധി അത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസം വരെയായിരിക്കും. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 


മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 


- 14 / 2011 -12 - മിർപ - പ്രത്യേകപാക്കേജ്കുന്നുകര 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വെളിയത്തുനാട് നമ്പർ- 2 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നവീകരണം, 
പമ്പ് ഹൗസ്, സക്ഷൻ പിറ്റ് എന്നിവയുടെ 
നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ - 
9 , 87 ,941 


24 , 700 


2 15/ 2010 - 1 - ആവോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 
പാണ്ടൻപറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് 
25 എച്ച്. പി. ഒ. പി. വെല്ല് സബ് മേഴ്സിബിൾ 
മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ വിതരണവും 
സ്ഥാപിക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ - 
- 1,79 , 086 


4 , 500 


1. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

സമാന പ്രവർത്തി ക ളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന 

സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജ ല വിഭവ വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 

ബാധകമാണ്. 
3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
4. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ 
- പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 75 കൂടി തപാൽ 

ചെലവിനായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
5. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 19 - 8 - 2011 മുതൽ 31- 8 - 2011 വരെ 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 
6. ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 

അ വ ധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് നടത്തുന്നതാണ്. 
7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
8. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 

ന്ന തി നുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


3 16 / 2010 - 1 - വാളകം പഞ്ചായത്തിൽ മോഡൽ 

റബ്ബർ ഉൽപാദക സഹകരണ സംഘത്തിനു 
സമീപം മേക്കടമ്പ് പാടശേഖരത്തിന് 
സമാന്തരമായി കിടക്കുന്ന തോടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ ജോലികൾ - 5 ,75, 000 

14, 400 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - ക മ ന മ്പർ 1 - ന് 
1,500 + വി . നി ., ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 400 + വി. നി ., കമനമ്പർ 
3 - ന് 1, 200 + വി . നി . 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 8 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 1 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 1-9- 2011 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് - കമനമ്പർ 1- നും 3- നും " സി യും 
അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2- ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്. 

- കാലാ വധി - - ക മ ന മ്പർ 1- നും 3- നും 6 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1 മാസം. 


Office of the Superintending 
Engineer, Mechanical , 
5th Floor, Civil Station , 
Kakkanadu , Ernakulam . 


( Sd .) 
Superintending Engineer and 
Deputy Chief Engineer 

(Mechanical). 


23rd AUG. 2011 ] 
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- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 31- 8 - 2011 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 
- 4 മണി. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടി രി ക്കു ന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
- 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറാത്ത ക്ക വിധത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമ 
ത്തിലെ ( 2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന 
കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ 
ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് 
നൽകു വാനും ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, കാക്കനാട്, 

- ( ഒപ്പ്) 
എറണാകുളം. 

- എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31- 8 - 2011 
വൈകിട്ട് 4.30 മണിക്ക്. 
കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് - സി - യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

( പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി, സി എന്നീ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.) 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാ 
ലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം വൈകിട്ട് നാല് 
മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലവിഭവ / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളിൽ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 
വില യുള്ള മുദ്ര കട ലാ സിൽ തയ്യാ റാ ക്കിയ നിശ്ചി ത 
മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ട 
താണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് 
ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 
( ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടേയും 
വിശദവി വ ര ങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹ ക രണ സംഘം 
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/ 3 
വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, അഡീഷണൽ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

- ( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 02/ ഇഇ/ 2011-12. 

2011ജൂ ലൈ 26. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ അഡീഷണൽ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജല വിഭവ / പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4.30 - ന് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅന്നേ ദിവസം സന്നിഹിത 
രായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ, പാജ ക് ട് - II , തിരു വ ന ന്ത പുരം 
18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കു ലർ നമ്പർ 3759 / 04 | D 5 ( 3 ) / CIR 
അ നു സ രിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
ര ജി സ് റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ 
അവ ധി യാ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അവ സാന 
തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- 1/ 2011- 12 - തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പി. സി . കനാലിന്റെ 
അതിർത്തി യി ലൂ ടെ അതിർത്തി കല്ല് സ്ഥാപിക്കൽ 
5 . 6 ലക്ഷം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി2 - ജനറൽ/ 2004. 


2011 ആഗസ്റ്റ് 3. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും (പവ്യ ത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച് മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി 
മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല 
താ മ സ ത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ 22-9- 2011, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേ 
ദിവസം 3.30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 


നിരതദ്രവ്യം- 14 ,000. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,200 + വാറ്റ് 4 %. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 8 - 2011 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ . 
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കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിലെ 
ദർഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

ജി . ഒ. ( എം എ സ്.) നമ്പർ 135 / 97/ കോ -ഓപ്പ്. തീയതി 
13 - 11- 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ 
രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ 
രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽനിന്നും തന്നെ കൊണ്ടു 
വ രേ ണ്ട താ ണ് . യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് 
പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. എം . പി . എൽ. എ . ഡി . പണിക്ക് 
ടെണ്ടർ എക്സസ്അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടെണ്ട റു ക ളിൽ ടെണ്ടർ ഫോറം 
വാങ്ങുകയും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത 
കരാറുകാർ ടെണ്ടർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല . കാലാവധി 
കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തീകരിക്കു 
ന്ന തി ന് , അനിശ്ചിത മായി കാരണം തൃപ്തിക ര മ ല്ലാത്ത 
കരാറുകാർക്ക് ടെണ്ടർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോതത്സമയം ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ 
അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരത 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 7 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2011- 12 - മലബാർ 
ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് - വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ 
ആറാട്ടുപുഴ കരോട്ട് മുറി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - പുതിയ 
കോൺക്രീറ്റ് കനാൽ നിർമ്മാണവും 200 
എം. എം . പി. വി. സി. പൈപ്പ്സപ്ലെ, ലെയിംങ്ങ്, 
മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സക്ഷൻ, ഡെലിവറി പൈപ്പു 
കളുടെസപ്ലെ, ഫിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ പണികൾ - 
13, 25 , 409 

33 , 150 
2 1/ ഇ. ഇ ./ എം . ഐ /തൃശ്ശൂർ/2011 - 12 - മലബാർ 

ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് - വെട്ടിക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെപുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 
ടി. ഒ. ഡി. മീറ്റർ മുറി, വിശ്രമമുറി എന്നിവയുടെ 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും സക്ഷൻ പൈപ്പും 

ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കലും (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 14, 26, 975 

35,700 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില കമ നമ്പർ 1 - ന് 
2,000 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,200 + 4 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9- 2011 മുതൽ 16 - 9 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 22 - 9- 2011, 3 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തിയു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവി ഷൻ - മെ നർ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത " സി ക്ലാസും അതിനു 
മുകളിലും. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 4 മാസം 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണങ്ങൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
100 - ന്റെ (നൂറ്) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
- 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചിലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് 
നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 3 /എഇഇ / 2011- 12. 

2011 ആഗസ്റ്റ് 5. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഇറി ഗേ ഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജല സേചന 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുളള അർഹരായ 
കരാറുകാരിൽനിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം 
കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളു ന്നു . ടി ദർഘാ സു കൾ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറക്കു ന്ന താ ണ് . ചീഫ്എഞ്ചിനീയർ, 
പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18- 6-2004- ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 
3759/ 04/ ഡി5 (3)/ CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ 
വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ 
സുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഓരോ പണിയുടെയും 
ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ 
തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസംഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ 
വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായി 
രിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ദർഘാസ് 
തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായ തീയതികളും 
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും. 
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നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). തൊഴിലാളി സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 

കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ 
അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയ മ ത്തിന്റെ 8 / 3 വകുപ്പ് 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


6 ,500 


18/ 2 011- 12 -- പീച്ചി സ് കീം - ഒല്ലൂക്കര 
ബാഞ്ച് ക നാ ലിന്റെ ചെയി നേ ജ് 
8 / 00 കി . മീ . മുതൽ 14 / 400 കി . മീ . 
വരെ യു ള്ള ഭാഗത്തെ 2011- 12 - ലെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2,60 , 000 
19 / 2011- 12 - ടി നടത്തറ, കാളത്തോട് 
ബ്രാഞ്ച് കനാലുകളുടെ ടി - - 1,00,000 
20 /2011- 12 - ടി ചിയ്യാരം ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ടി - 1,40,000 
21/ 2011 -12 - ടി ആമ്പല്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 000 മുതൽ 
14 / 600 കി. മീ . വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടി 
- 75, 000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
തൃശ്ശൂർ- 680 020. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


2, 500 


3 ,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1,900 


ദർഘാസ് ( പമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
600 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, മറ്റു ള്ളവയ്ക്ക് 400 + 
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും- - 26- 8 - 2011, 1 മണിവരെ. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും- - 31 - 8 - 2011, 3 മണി. 


നമ്പർ ഡി1/ ടി.എൻ. 2011 -12 ( 3 ). 

2011 ജൂ ലൈ 27 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പാല ക്കാട് ചെറു കിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിമാത്രംക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാദിയാകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന തീയ തി യിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3. 30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യറോ അദ്ദേഹം അധികാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ വശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായി രു ന്നാൽ 
അ തി നടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർ ഘാ സു കൾ 
പരി ഗ ണിക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 31- 8 - 2011, 
4 മണി. 


- ( 1) 


33,650 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 4 - ന് 
31-3 - 2012, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 31-12 - 2011. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും . 
- ( പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി, സി എന്നീ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.) 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 
( പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ 
മണി ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത 
വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പനദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിൽ ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഈ ദർഘാസിന് 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ളമുദ്രക്കടലാസ്സിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക 
ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും 
പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ വികാസ്പത എന്നിവ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ( ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ 


17,000 


1 4 / 2011- 12 - മിർപ്പ് നവീകരണം 2009 - 10 

തിരുമിറ്റകോട് പഞ്ചായത്തിലെ തിരുമിറ്റകോട് 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 

പ്രവൃത്തികൾ - 13,45,359 
2 5/ 2011- 12 - ടി ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
പള്ളം തുരുത്ത് എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 6, 76, 230 
- 3 6/ 2011 - 12 - ടി തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ 

കാലടികുന്ന്എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 6,15 ,022 
7/ 2011- 12 ടി വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ 
താങ്ങാളി എൽ. എ . സ്കീമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 5, 06, 379 
5 8 / 2011 -12 - ടി ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
പള്ളിപ്പുറം എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 9,41,255 
6 9/ 2011- 12 - ടി ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 

പല്ലാർമംഗലം എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 4,66, 452 


15, 400 


12 ,700 


23 ,550 


- 11,700 
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(1 ) 


( 2 ) 


| ( 3 ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 10 / 2011- 12 - - മിർപ്പ് നവീകരണം 2009 - 10 

നമ്പർ ഡിബി2 - ടി. എൻ.04/ 2011- 12 . 

2011 ജൂ ലൈ 27. 
മുതുതല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറു കിട 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 

ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പ്രവൃത്തികൾ - 5,51,922 

13 , 800 

പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യ ത യുള്ള 
8 11/2011 -12 - ടി ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 

അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
കൂടല്ലൂർ എൽ. എ . സ് കീ മിന്റെ 

മുദ്രവെച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 13,66,444 34, 200 

ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
9 12 / 2011 - 12 - ടി ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 

കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് 
കണ്ണമ്പാറ എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 

പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 6,98,049 17 , 500 

സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ 
10 13 /2011 -12 - ടി തൃത്താല പഞ്ചായത്തിലെ 

കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു വിധ 
ഞാങ്ങാട്ടിരി എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 

ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 10 ,78 ,800 27 ,000 

അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസം 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 

ആയിരിക്കും. 
8 - നും 2 ,100 + വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 2 - ന് 1, 400 + വാറ്റ്, ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
കമ ന മ്പർ 3- ന് 1, 300 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 4 - ന് തുകയും - ടി . എൻ. 32 / 2011 - 12 - മലപ്പുറം ജില്ല - നബാർഡ് 
- 1,100 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 5 - നും 9 - നും 1, 500 + വാറ്റ്, RIDF XV _ വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്തിൽ വഴിക്കടവ് കെട്ടുങ്ങൽ 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 1,200 + വാറ്റ്, എന്ന സ്ഥലത്ത് കാ ര ക്കോ ട ൻ പു ഴ യ് ക്ക് കുറു കെ 
ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 1,700 + വാറ്റ്. 

പാലത്തോടുകൂടിയ വി . സി . ബി . നിർമ്മാണം - 1,77 ,00,000. 
- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 

നിരതദ്രവ്യം - 50, 000 . 
സമയവും 22 - 8- 2011 രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 23 -8 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 25,000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 6 - 9 - 2011. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും- 31-8 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ ക്ലാസ്. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം. 
സമയവും-- 1- 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

പവ്യ ത്തി ക ളു ടെ ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " സി യും അതിനു മുകളിലും. വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെഓഫീസിൽനിന്നും 

26- 8- 2011 മുതൽ 2- 9- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി - 4 മാസം. 

ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവ ര ങ്ങളും -- അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അട യ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത താകു ന്നു . ദർഘാസിനോടൊപ്പം ദർഘാസുകൾ 6 - 9 - 2011, 4 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
- 100 ( നൂറു രൂപയുടെ) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ക യു ള്ളു . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന ദിവസം 
ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈകിട്ട് 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നി 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 

-- ദ്ധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെ 
അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാര 

ടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതാണ്. മുക 
പ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 

- ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ 

| പ്രഖ്യാപിക്കു ക യാ ണെ ങ്കിൽ അതിനു തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989 - ലെ കേരള 

പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസ് നട ത്തു ന്ന 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2 ) വകുപ്പ് 

- താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ 
അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം 

വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ബാധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . കേരള പൊതു മ രാ മ ത്ത് / ജല സേചന 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 

ദ ർ ഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കുന്ന 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

കരാറുകാരൻ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) 

അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽതുകയുടെ 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
പാലക്കാട്. 

എഞ്ചിനീയർ. ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
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നിരതദ്രവ്യം 


| കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


3 ,600 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല . സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം 100 (നൂറ്) വിലയുള്ള 
മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത മാ ത ക യി ലു ള്ള പാഥ മിക 
ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ 
പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ 
നിയമത്തിലെ 8(2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നട ത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ 
ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
യിലേക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . കേരള 
ജല സേചന വകു പ്പിൽ ദർഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് 
നില വി ലു ള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധനകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 

( ഒപ്പ്) 
വിഭാഗം, കാവേരി ഹൗസ്, 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
വെസ്റ്റ് ഹിൽ, കോഴിക്കോട്. 

എഞ്ചിനീയർ. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 


കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ പാജക്റ്റ് 
എം . പി . എൽ. എ . ഡി . - ആയഞ്ചേരി 
ഗ്രാമ പ ഞ്ചാ യത്തിലെ കീരിയങ്ങാടി 
വലതുകര കനാലിൽ 29 / 000 കി . മീറ്ററിനും 
30/ 000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ നടപ്പാലം 
നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- 1,43,000 
- കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് 

എം. പി.എൽ. എ . ഡി . --മണിയൂർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിൽ 10 / 500 കി . മീ . അടുത്ത് 
പറമ്പത്ത്മുക്ക് റോഡും കേളോത്ത് 
മീത്തൽ റോഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 
കനാൽപ്പാലം നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി 
4 , 15, 000 


10 , 400 


ദർ ഘാസ് പമാ ണങ്ങളുടെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 900 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 9 - 2011, 3 മണി വരെ. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം 2 മാസം. 


നമ്പർ ഡി3 - ടെണ്ടർ 2651/ 2003 . 

2011 ആഗസ്റ്റ് 4. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി 
പേരാമ്പ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇറി ഗേ ഷൻ വകു പ്പിൽ 
ര ജി സ് ട്രേ ഷ ന ള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള കരാറു 
കാ രിൽ നിന്നും (PWD A , B രജിസ്ട്രേഷ നു ള്ള വരേയും 
പരിഗണിക്കും) മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 2 - 9 - 2011 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിക്ക് തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിത 
രാവുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
നിര ത ദ വ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
നാഷണൽ സേവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും 
അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാനദിവസം 1 മണിവരെ പ്രമാണത്തിന്റെ വില ഒടുക്കി 
യാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും 
നില വി ലു ള്ള ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ 
നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ ണ് . യാതൊരു 
കാരണവും കൂടാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കുന്നതി 
നുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കുറ്റ്യാടി 
ജലസേചന പദ്ധതി, 

( ഒപ്പ്) 
പേരാമ്പ്ര , കോഴിക്കോട്. - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


